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Lining  Out  Stock  and 
Rooted  Cuttings 

Grown  and  For  Sale  by 


THOS.  A.  McBETH 

t * - 

2610  East  High  Street 

SPRINGFIELD,  OHIO 


Fall  of  ’27  and  Spring  of  ’28 


PACKING  FREE 

Usual  terms  to  responsible  parties 


TWO-YEAR  GRAFTS 

These  yret  grown  one  year  in  beds 
\Ja lUA,  1 ys-*  Each 

Picea  kosteriana  75c 

Juniper  virginiana  glauca  10-14"  50c 

Juniper  virginiana  schotti  10-12"  50c 

Juniper  virginiana  canarti  8-10"  50c 

Juniper  virginiana  keteleeri  10-12"  50c 

Juniper  virginiana  burkii  8-10"  60c 

Juniper  chinensis  mas  10-12"  50c 

Juniper  chinensis  fortunii  10-12"  50c 

Junip^  chinenesis  columnaris  10-12"  50c 

Junipel  chinenesis  meyeri  10-12"  60c 

Juniper  chinenesis  japonica  globosa 8-10"  50c 

Juniper  canadensis,  aurea  ,8-10"  50c. 

Libocedrus  decurens  50c 

Chamaecyparis  nootkatensis  glauca  pendula 

8-10"  50c 

Chamaecyparis  nootkatensis  glauca  pendula 

10-12"  60c 

Chamaecyparis  nootkatensis  glauca  pendula 

12-14"  75c 

Chamaecyparis  lawsoniana  10-12"  50c 

Chamaecyparis  lawsoniana  B.  & B 18-20"  75c 

Chamaecyparis  lawsoniana  triomphe  de 

boskoop  10-12"  60c 

Biota  aurea  nana  i 8-10"  25c 

Biota  aurea  nana  10-12"  35c 

Biota  elegantissima  8-12"  35c 

Biota  aurea  conspicua  10-12"  35c 

Thuja  lutea  (Geo.  Peabody) 8-12"  25c 

POT  GROWN 

Cryptomeria  lobbi  (pot  grown) 8-10"  50c 

Cryptomeria  lobbi  (pot  grown) 10-12"  75c 

Taxus  baccata  aurea  18-20"  B & B $1.50 

Taxus  baccata  aurea  (pot  grown) 6-8"  15c 

Taxus  baccata  aurea  (pot  grown) 8-10"  25c 

Taxus  baccata  aurea  (pot  grown) 12-16"  50c 


OaAJu,  2^ 

Taxus  cuspidata  (pot  grown) 8-10"  25c 

Taxus  cuspidata  brevifolia  (pot  grown)  6-8"  «»15c 
Taxus  cuspidata  brevifolia  (pot  grown)  7-10"  25c 

Taxus  baccata  aurea  (Irish  Yew) 10"  50c 

Taxus  overandi  (hardy  south  of  40°)  ,10-12"  35c 

Taxus  overandi  6-8"  15c 

Taxus  canadensis  (pot  grown)  6-8"  15c 

Taxus  canadensis  (pot  grown) 8-10"  20c 

OTPtomorin  jrrpnnirn  f~rmt  grown) 8-10"  15c 

4a  po  n i o a— ( grown ) 10-12"  25c 

JAPAN  MAPLES  3"  pots  atropupurea  & 

sanguineum  12 -}$T  $1.00 

JAPAN  MAPLES  3"  pots- atropupurea 

disictum  .10-12"  $1.00 

Cb  q a a i f-  g Q m p ....10-12"  15c 

Euonimus  radicans  (pot  grown) 10-12"  8c 

Euonimus  radicans  variegated  (pot  grown) 

8-10"  10c 

Euonimus  radicans  mimima  10-12"  8c 


TRANSPLANTS 


Juniper  pfitzeriana  8-10"  20c 

Juniper  communus  pendula  ....8-12"  20c 

Retinospora  squarosa  ..10-12"  15c 

Retinospora  plumosa  8-10"  15c 

Retinospora  plumost  aurea  8-10"  15c 

Retinospora  filicoides  8-10"  15c 

Retinospora  filicoides  aurea  8-10"  15c 

Retinospora  pisifera  aurea  8-10"  15c 

Thuja  pyramidalis  8-10"  15c 

Thuja  wareana  6-8"  15c 

Thuja  Columbia  6-8"  15c 

i Thuja  robusta  6-8"  15c 

Thuja  compacta  6-8"  15c 

Thuja  woodwardi  .6-8"  15c 

Thuja  douglas  pyramidal  6-8"  15c 

Thuja  douglas  golden  6-8"  15c 

I Thuja  filicoides  6-8"  15c 


Thuja  hoveyi  8-10"  15c 

Thuja  ericoides  8-10"  15c 

Thuja  compacta  8-10"  15c 

Thuja  globosa  8-10"  15c 

ROOTED  CUTTINGS 

Spring  of  *28 

Juniper  pfitzeriana  6-8"  10c 

Juniper  stricta  4-6"  10c 

Juniper  chinenesis  prostrata  6-8"  8c 

Juniper  waukegan  6-8"  8c 

Juniper  horizontalis  6-8"  8c 

Juniper  sabina  6-8"  8c 

Juniper  tamariscifolia  4-6"  10c 

Juniper  japonica  prostrata  4-6"  10c 

Juniper  hibernica  6-8"  8c 

Thuja  douglas  golden  6-8"  10c 

Thuja  douglas  pyramidal  4-6"  10c 

Thuja  filicoides  4-6"  10c 

Thuja  woodwardi  _ 6-8"  10c 

Thuja  pyramidalis  6-8"  5c 

Thuja  wareana  6-8"  6c 

Thuja  robusta  - 6-8"  8c 

Thuja  Columbia  6-8"  8c 

Thuja  elwageriana  _ 6-8"  6c 

Thuja  compacta  6-8"  6c 

Retinospora  plumosa  6-8"  6c 

Retinospora  plumosa  aurea  6-8"  6c 

Retinospora  plumosa  flava 6-8"  15c 

Retinospora  pisifera  6-8"  8c 

Retinospora  pisifera  aurea  6-8"  8c 

Retinospora  filifera  6-8"  8c 

Retinospora  filifera  aurea  6-8"  8c 

Retinospora  squarosa  6-8"  8c 

Taxus  canadensis  6-8"  6c 

Taxus  canadensis  8-10"  10c 


